Kawaler Orderu Polonia Restituta, b. wicedyrektor 
Departamentu Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie 


urodzony w roku 1869 w Szybennie, po długiej a ciężkiej 
chorobie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął w Panu 


dnia 5 lutego 1952 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce 
wiecznego spoczynku nastąpi w piątek dnia 8-go b. m. o godzinie 15-tej, 
na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


Zona, siostrzenice, siostrzeńcy i wychowanka. 


Nabożeństwo żałobne 


edprawione zostanie w piątek dnia 8 b. m. o godzinie 7-mej rano w kościele 
św Szczepana. 


